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Productique - Exercice 
Génie Mécanique — Première 


La Mise en PosiTion 
LsostTatique 


EXERCICES 


D'après les figures et les spécifications à respecter pour l’usinage considéré (surface en trait fort), 
procéder à la schématisation de la mise en position isostatique et compléter la nature des DL. 
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Nature DL 


cf = 50 “°° Cf = 10 H9 
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